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FRANCE 


D1SPENS AIRES-ECOLES DES DAMES INFIRMIERES 
POUR LE TEMPS DE GUERRE 

Le Bulletin 1 de la Societe francaise de secours aux blesses mili- 
taires a publid le reglement general des dispensaires-ecoles des 
dames infirmieres pour Ie temps de guerre, adopte par le Gonseil 
central dans la stance du 23 avril 1904. 

Ce reglement fixe les conditions dans lesquelles peuvent etre 
crees et doivent fonctionner ces dispensaires et a pour but d’uni- 
formiser leur marche ainsi que Tinstruction qui y est donnde. 

II est necessaire qu’un hopital ait dtd constitue dans la localise 
ou le dispensaire-ecoie doit etre cree, afln d’assurer un champ 
suffisant d’experiences pratiques. II faut au Comite qui veut eta- 
blir ce dispensaire un local approprie, le materiel necessaire a la 
sterilisation despansements, le concours d’un chirurgien, enfin une 
directrice. Un delegue du Conseil central veiilera a {’observation 
des reglements et une commission de surveillance, composee de 
dames du Comitd, exercera un controle general. 

Les soins sont donnes gratuitement; le nombre des el&ves est 
proportionnd a l’importance de la ville. Deux diplomes sont insti- 
tues pour les eleves: le diplome simple, delivreapres quatre mois 
destruction au dispensaire et un stage facultatif dans les hopitaux, 
suivis d’un examen thdorique et pratique; le diplome superieur, 
accorde aux infirmi&res munies du diplome simple et ayant subi 
un second examen apr&s deux nouvelles annees de stage au dispen¬ 
saire et a Phdpital. 

Enfin les dames infirmieres diplomees doivent signer fengage- 
ment de remplir en temps de guerre les fonctions de dames infir¬ 
mieres dans les hopitaux auxiliaires du territoire, organises par la 
Societe. 


1 IV s serie, u° 66, aoftt 1904. 





